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NEVZAT ÖZDEN VEFAT ETTİ 
İlçemiz esnaflarından döşemeci Nevzat Özden (60) hayatını kaybetti. 


25 Mart 2012 günü kalp krizi sonucu hayatını kaybeden merhum Nevzat Özden, bir dönem 
Refah Partisi İlçe Başkanlığı yapmıştı. 


Osman ve Muhammed Özden'in babası merhum Nevzat Özden 26 Mart 2012 Pazartesi günü 
Merkez Çarşı Camiinde Öğle Namazı sonrası kılının cenaze namazına müteakiben doğum yeri 
Ozbaraklı Kasabası Aşağı Mahalle Kabristanlığında toprağa verildi. 


Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
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